a 
Labeled Components 
DPST ROKR SW 187"AC PWR SEMKO 


3438 230 AC RECEPTACLE FUSE & 250 TABS 
3918 1/4" JCK PCB MT HORZ SLIM W/SCREW 
8428L M8 LEFT CORNER 
8428R M8 RIGHT CORNER 
8429R M8 RIGHT EAR 
8429L 
3827 
8300B 
8300G 
8300 
8300R 
3416 
3460 
3466 
8633 
2614 
2475 


3428 


M8 LEFT EAR 

SQUARE BUMPER BUTTON BLACK 

BLUE RUBBER FEEL GRAY RIB BODY KNOB 
GREEN RUBER FEEL GRAY RIB BODY KNOB 
GRAY RUBBER FEEL GRAY RIB BODY KNOB 
RED RUBBER FEEL GRAY RIB BODY KNOB 
1/4"&XLR PCB MT VERT COMBO 

RCA DUAL PCB MT VERT GOLD .475" 

RCA DUAL PCB MT VERT GOLD 24MM 
ROUND PUSH BUTTON 1/4" BLACK 

M8 REAR & GABLE DECALS 

T3,15A GDC BUSSMANN 5X20MM_ FUSE 

8' 3/18 SUT AC LINE CORD REMOVABLE 
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fuse Real Gear. 
ac line cord Real People. 
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